CONTROL DATA 

CC505-A, B 
DISPLAY STATION 




CONTROL DATA 



PARTS DATA BOOK 



CC505-A, B 
Display StaHon 
Parts Data Book 



REVISION RECORD 


REVISION 1 DESCRIPTION 


B-0-0 


Revised edition. 


(1-23-70) 




B-0-1 


Correction — changed pa^e A-5/6. Pen changes to pages: 


(6-16-TO) 


A-9/lO, A-13/l^, A-17/18, and A-21 per ECO 4699. 


B-0-2 


Reference ECO^s 5051 , 5120, 5177 and 5222. 


(7-23-71) 


Changed pages A, A-3 , A-5/6, A-11, A-I9, A-22, 




A-23, A-26, A-28, A-35, A-37, A-48 and A-.49. 


B-0--=! 


Combined Change includes and replaces a"bove changes 1 & 
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INCLUDES AND OBSOLETES PREVIOUS CHANGES 1 and 2 

TO 

Publication CC505-A/B Display Station 
Parts Data Book 



Publication No. 82128800 



Revision B-0-0 



Reason for Change 

This combined change is written to update and clarify parts 
daia information. ECO's included are: 4699, 5051, 5120, 5177, 
and 5222, Also adds nylon plate nuts used for securing the 
monitor chassis to the display station housing. 



Instructions 



Replace pages now in your manual with like-numbered pages 
contained in this change package. 

Make the following pen change on pages: A-9/10, A- 13/14, 

A-17/18, and A-21 add P/N 51003800 as an alternate 

part for DSl, Alarm, Audible. 



NOTE 

File this change notice adjacent to 

the Revision Record page In the manual. 



Shelf Location 288 
Date March 1972 
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Technical Publications Department 
2401 North Falrvlew Avenue 
St. Paul, Minnesota 55113 



FOREWORD 

The equipment configuration may include either of the two basic types of 
Display Stations, Each has a separate equipment identifier and part number. These 
two types and their differences are pointed out in the chart on page A-1 . 

Meanings of form columns in the provisioning parts list are as follows. 

(a) Item Number — lists each electrical part in numerical order. 

(b) Reference Designation — gives the associated designation for 
electrical parts located on a unit or subassembly. 

(c) Part Number — lists the CONTROL DATA number for each part. 
Use this number when ordering replacement parts. 

(d) Description — contains a brief description of each electrical part 
and gives important electrical details. 

(e) Quantity — gives the total quantity of each part per next higher 
order assembly. 

Additional copies of this publication may be ordered from: 



Control Data Corporation 
Literature & Distribution Services 

9300 Bloomington Freeway 
Minneapolis, Minnesota 55431 
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— DISPLAY STATION 




A-1 


Display Station 




A-2 


Monitor 120 Volts-60 Hertz 




A-3 


Monitor 120 Volts-60 Hertz 




A-4 


Monitor 220 Volts-50 Hertz 




A-5 


Monitor 220 Volts-50 Hertz 




A-6 


Deflection 




A-7 


Low Voltage 




A-8 


Low Voltage (60 Hertz) 




A-9 


Low Voltage (50 Hertz) 




A- 10 


High Voltage 




A-n 


High Voltage 




A-12 


Yoke 




A-13 


Keyboard Harness 




A-14 


Keyboard 




A-15 


Card 7BQD 




A-16 


Keybutton Set 




A-17 


Display Station Cable 
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PART A 



DISPLAY STATION 



DISPLAY STATION 

Two types of Display Stations are available with the Equipment Controller. 
The chart below lists part numbers and input power requirements. 
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Figure A-1 

SEE DETACHED L/M K0233OO 
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PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



LIGHT, IND; 2BV Lamp, white lens 
LAMP, INCANDESCENT; 28V .04-A red 
CONN,RECP,ELEC; 6 soc contacts 
CONN, P LUG, ELEC; 6 pin contacts 
SWITCH, PUSH; RKR spdt 125 250vac 
I\fut,Self Locking, Plate, Hylon, 
5/16 OD. 

Washer, Non Metallic ^ 
Washer, Shoulder "fjQ 
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♦ DISPLAY STATION 14026500, 
220 VOLTS-50 HERTZ. 
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**DISPLAY STATION 120 VOLTS-60 HERTZ 
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note: 

u UNLESS othe:i?wise: specifie:d, all haipdwace: is 

TO MEET THE )?EQUIf?EMENTS OF THE 
APPL /CABLE STANDARDS. 
2. IPEF DESIG APE SHOWN FOC l?EF ONLY AND MAY NOT APPEAP ON PAI?T. 

; 3, roe wipe size, colop and location, see wt eioeoroo. 

4. FOe wiping PEF see: ■ INTERCONNECTIOW diagram monitor assembly 82235200 
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SEE DETAOTED L/M 61060700 
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5 1 00 II 3 1 
5 1 594000 
51001932 
5 1 003307 
5 1 0007 1 8 
7 1 I 08200 
5 1 642300 
5 1 006037 
51548904 
5 1 002763 
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CAP., FXD, CERAMIC; .1 uf 500vdcw 
ALARM, AUD. SIGNAL; 2.8 kc 6-28V pul 
FUSE,CTG; 2.00A @ 125V, 3AG SB 
CABLE, PWR,ELEC; 3^18 ga, type SVT 
RESIST0R,F1XED,C0MP; I OOK 5^ l/2W 
POTENTIOMETER; Modified 
RESISTOR,VAR; Lin WW 20K 5W 
TERM. BOARD; I dbl solder lug T-type 
ELEC.TUBE; CRT 14", P4, II ft. L. 
FUSEHOLDER;Ne ind cir lens 90-250V 
SOC. ELECTRON TUBE; Duodecal 12 pin 
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CAP., FXD, CERAMIC; .luf 500vdcw 
ALARM AUDIBLE SIGNAL; 2.8KHz 6-28v 
FUSE CART; 2.00A 125V 3AG SB 
CABLE, POWER; 3 #18 ga type SVT 8Mg 
RES1ST0R,FXD,C0MP; lOOK % \/2fi 
POTENTIOMETER MODIFIED 
RESIST0R,VARIABLE,L1N; WW 20K 5W 
TERMINAL BOARD; I Dbl solder lug 
ELECTRON TUBE; CRT 14" P-4 I I f t L 
FUSEHOLDER;Neon ind clr lens 
SOCKET, ELECTRON TUBE; Duo decal 



PART NO. 61157200 
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TITLE 



MONITOR ASSEMBLY, 120 Volts- 60 Hertz 
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note: 

UNLESS OTHECWISE SPECIFIED, ALL HAeDWAPE IS 

TO MEET THE PEQUIPEMENTS OF THE 

APPLICABLE STANDAeOS. 
2. I?EF DESIS APE SHOWN FOP PEF ONLY AND MAY NOT APPEAP ON PAI?T. 
34 FOP V/IPE SIZE, COLOe AND LOCATION, SEE WT 61074-600. 
4^ roe WIPING PEF see: INTERCONNLCTIOM OIA6RAM MONITOR ASSEMBLY 82236300 
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Figure A-4 

SEE DFTArHED L/M felOTAfeOO 






!•— I-- 



SSSealt 



M 



MONITOP 
1 ASSEMBLY 



3I9A 



A ! 



61074600 



5H££T I OF 2 



t 



n 



> 

1 



00 

ro 
to 

00 
00 

o 
o 




— T- - g ^ X ^4 ^^ . I ■ 



_ ^ 



00 
K> 

hO 
00 
00 
O 
O 



ITEM 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



ITEl 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



> 

i 



00 



12 
21 
13 
14 
15 
16 
11 
17 
20 
18 
19 



CI 
DSI 
Fl 
PI 
Rl 
R2/S 
R3 
TBI 
VI 
XFI 
XVI 



5 1 00 1 1 3 1 
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5 1 646500 
5 1 0007 1 8 
7 1 I 08200 
5 1 642300 
5 1 006037 
5 1 548904 
5 1 002783 
51001796 



CAP., FXD, CERAMIC; .1 uf 500vdcw 
ALARM, AUD. SIGNAL; 2.8khz 6-28V pul 
FUSE,CTG; I l/4A @ 250V, type MDX 
CABLE, SPL PURPOSE, ELEC; 34^18 ga 
RES1ST0R,FIXED,CGMP; 1 OOK 5^ l/2W 
POTENTIOMETER; Modified 
RES1ST0R,VAR; Lin WW 20K 5W 
TERM.BD; I dbl solder lug, T-type 
ELEC.TUBE; CRT 14", P4, II ft. L. 
FUSEHOLDER; Ne.ind cir lens 90-250V 
SOC. ELECTRON TUBE; Duodecal 12 pin 
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DESCRIPTION 



CAP,FXD,CERAM1C; .luf 500vdcw 
ALARM AUDIBLE SIGNAL; 2.8KHz 6-28V 
FUSE CART; 1-1/4A 250V Type MDX 
CABLE SPL PUR; 3 #18 ga 8' Lg 
RES1ST0R,FXD,CCMP; jOOK % \/2fi 
POTErn" IOMETER MODIFIED 
RES1ST0R,VAR; Lin VM 20K 5V/ 
TERMINAL BOARD; I dbl solder lug 
ELECTRON TUBE; CRT 14" P4 1 1 ft L 
FUSEHOLDERj Neon ind clr lens 
SOCKET, ELECTRON TUBE; Duo decal 
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51001 145 


CAP.,FXD,PLSTC; .0068 uf 200vdcw 
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CAP., FXD, ELECT.; 10000 uf 5vdcw 
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CAP. ,FXD, ELECT.; 47 uf 20vdcw 
SAMEAS C2 
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SEMICOND. DEVICE, DIODE; 75V^ i ,_.,^ 


i 












9 


CR2 


510012&3 


SEMICOND. DEVICE, DIODE; Zener 75Vx* 
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TSTR; NPN Si mtg case, high power 
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TSTR; NPN Si T03 case, high power 
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Sm£ AS Q4 


2 












4 


Rl 
R2 


51000893 


RESISTOR,FXD,WW; 1 ohm \% 25W 
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RESIST0R,VAR; Lin ww 200 ohm 5W 
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SAME AS Rl 
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TERM.BD; 1 dbl solder lug, T-type 
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TERM.BD; 8 solder lugs brkt type 
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TERM.BD; 2 solder lugs brkt type 
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CIRCUIT CARD ASSEMBLY; Type 044 
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CIRCUIT CARD ASSEMBLY; Type 044A 
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CIRCUIT CARD ASSEMBLY; Type 046 
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CIRCUIT CARD ASSEMBLY; Type 211 
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CIRCUIT CARD ASSEMBLY; Type 491 
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5100121 ! 
51001210 
51549700 
5 1 00 1 3 1 9 

5 1 00 1 320 
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CAP.,FXD, ELECT.; 2400 uf lOvdcw 
CA?.,FXD,ELECT.; I5000uf 20vdcw 
CAP.,FXD, CERAMIC; .02uf I25VAC 
SE?>!1CCND. DEVICE, DIODE; 95V silicon 
SAME AS CRI 

SB'', I COND. DEVICE, DIODE; lOOV Si 
SAME AS CR3 

RESISTOR, FIXED, WW; 3.6 ohms 5% 3W 
RES. ADJUSTABLE; V/W I ohm 10^ 50W 
XMFR,PWR, STEP-ON; I 15/230 ml t/out 
icR-^.BD; 2 solder lugs brkt type 
TERM.BD; I dbl solder lug, T type 
SAME AS TB2 
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W3ULATIN6 BUSHING 
FLATViASHER 



DETWL-B 

8OTAT£0<»*CW 

TYP Mou-JTwa rex 



NOTES 

■ L UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. ALL HARITWARt 
IS TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE 
APPLICABLE STANDARDS. 
L REFERENCE DESIGNATIONS ARE SHOWN FOR 

REFERENCE OMLY AND MAY NOT APPEAR 
. ON PART. 
lgt&OHKt> ' t TC » A |4. DCTV'EEM CB0&6 LW ^ A> iP 

AK apply "ASSY 61156300' AND'l5920' IN AREA SHOWN 
. MARK PER SPEC 10121508. CHARACTER HEIGHT 
. .12 (BPT) COLOR BLACK. 
/S^ ADO PRESENT REVISION STATUS. MARK AS PER NOTE 4. 
ySC COAT BOTH SIDES OF MICA WASHER(S) AND MOUNTING 
SURFACE OF SEMICONDUCTORS VJITH SILICON 
GREASE. . 



Figure A-8 




00 

to 



:::i ITEM 



ro 

00 
00 

o 
o 



9 
8 
17 
5 



4 
7 
13 



REF 
DES 

ci 

C2 

C3 

CRl 

CR2 

CR3 

CR4 

Rl 

Tl 

TBI 



> 
I 



PART 
NUMBER 



51001211 
51587000 
5 1 549700 
5 1 00 1 3 1 9 

5 1 00 1 320 

51000896 
51747100 
51006039 



DESCRIPTION 



CAP, FXD, ELECT; 2400uf lOvdcw 

CAP.FXD, ELECT; 22000uf 25vdcw 

CAP, FXD, CERAMIC; .02uf 125vac 

SEMICONDUCTOR DEV 1CE,D I0DE;95V SI 

SAME AS CRl 

SEMICONDUCTOR DEV 1CE,D lODE; lOOV Si 

SAME AS CR3 

RES1ST0R,FXD,WW; 3.6 ohms % 3W 

TRANSFORMER, PWR SP/DN; I 15/60HZ 

TERMINAL BRD; 2 solder lug brk type 



QTY 



ITEM 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



PART NO. 61156300 



REV IS 



TITLE 



LOW VOLTAGE ASSEMBLY (60 Hz) 
AIA2 



ODD 329 
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JO 
00 



/i:ilON fliCOHD 



CO 
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CO 



00 
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00 J 
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° is. 



LUG 



yLITLOCK¥«S«R 







>tl> NOTIS 5/fe 



.;;:/;, 



*14 0.'' 




INSULATING BUSHING 



—FLAT \VASHER 



•NUT 

DETAIL- B 
ROTATED WCW 
TYP KOiJMTIisjC» foe 

CRi.cez.ce3.ce4 



A 



NOTCS 

■ i. UNLESS OTHERW\SE SPECir\ED. ALL HARDV/ARE 
IS TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE 
APPLICABLE STANDARDS 
t RETERtNCE DESIGNATIONS ARE SHOWN FOR 
REFERENCE ONLY AND MAY NOT APPEAR 
ON PART. 

COLPEIl ITC» 5 1 4 DLTWtO I CB06C LW » ANO 
♦^ OOMTlMt, WWfcOT I TSU Si 

A\ flDPLY"AjbYfcM58OOO''AN0"l5<?Z0''MATJtA SlOWNJ.MASit 
PiU SPEC IOIllS08,CMARACT£R.H£lGUT.l2CllPr;COLOIl 

A BLACK.. 
ADD PRESENT REVISION STATUS, MARK SAME AS 
. PER NOTE 4 
A\ COAT BOTH SIDES OF MICA VJASHERtS) AND MOUNTING 
SURFACE OF SEMICONDUCTORS VJITH SILICON 
6REASE 



Figure A-9 




LOW VOLTAGE ASSEMBLE 

C50 M£) A1A2 



t5920 



61158000 
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ITEM 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



ITEM 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



ci 

C2 

C3 

CRl 

CR2 

CR3 

CR4 

Rl 

Tl 

TBI 
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I 

CO 
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51001211 
51587000 
5 1 649700 
51001319 

5 1 00 1 320 

5 1 000896 
51747000 
5 1 006039 



CAP^FXD, ELECT; 2400 uf lovdcw 

CAP, FXD, ELECT; 22000 uf 25 v dew 

CAP, FXD, CERAMIC; .02 uf 240vac 

SEMICONDUCTOR DVC DIO; 95V SILICON 

SAME AS CRl 

SEMICONDUCTOR DVC DIO; 1 OOV S I 

SAME AS CR3 

RESISTOR,FXD,WW; 3.6 ohms 5% 3W 

TRANSFORMER,PWR,STEP DN; 212V,50HZ 

TERM BRD; 2 solder lug brk type 



PART NO. 61158000 



REVISION B 



TITLE 



LOW VOLTAGE ASSEMBLY (50 Hz) 
AIA2 



DDD 329 
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NOTE r, DRAWINS NO. 

WAS sooiaa. 
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ALL LE/IOS FROM POXS TO BE 24 Qfl.TIWWeo VVIRC. 
MOUNT RESISTORS ON F>BRE WASHERS. 
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Figure A- 10 

SEE DETACHED L/M 9O00OC50 




CONTRACT NC. 
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PIN B. 



BOTTOM VIEW 
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ADDLD ITEMS 8 THRU n * 
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Mote .- 
i. hrrdwflre to meet the requirements 

OF THE RPPLICRBLE STfiNDflRDS. 

z ECF DE-iici X^je: Foe i^er owly ^ oo 

vjoT ^ppEA,e. ovj T^e. r*E.T. 
.3. A■st>E.v^aLe iro^ y to \to^ \ vj\TtA epow 

At>He-swe. 

A. ^EF ■£CMeMAT\C_ &^2OOOT0. 

5. PORTIAU REF DEl"3ieNRTION5 ORE SMOWN; FOR COMPLETE DESl GNRTION , 
PREPI-X WITH UNIT NO. OR SUB RS'SEMBLY DE?>IGNRTIONl OR BDTH. 

6. APPLY 'ASSY 6I0IO900"? •/5920'(M AREA SHOWM. 

7. BOND ITEM 10 TO ITEM I IN POSITION iKJDiCATED USING ITEM II. fl MfMIMUM B0MD;AJ6 fiREft Org 5Q.IN. IS REQ'D. 



Figure A- 10 

^O^ U-5T or MW"ER.l^U -SEE V-M <b\0\0900 
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NO. 



32 

33 

34 
35 



36 

37 
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26 



REF 
DES 



Al 

AIAI 
AIA2 
AIA2- 
R13 
A1A2- 
RI4 
AIA2- 
RI9 
AIA3 
AIA3- 
RI2 
AlCI 
AIC2 
AIC3 
AIC4 
AIC5 
AIC6 
AIC7 
AIC8 
AICRI 
AICR2 
AICR3 
AICR4 
A I CR5 
AICR6 
AIQ5 
AIQ6 
AIRI 
AIR2 
AIR3 
A1R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
Thru 
AIRIO 
AIRI I 



PART 
NUMBER 



9000045 
6 1 000 1 24 

6 1 000245 

5 1 005997 
51500273 

5 1 000466 

6 1 000246 

5 1 000953 

51547400 

51001180 
5 1 00 1 1 84 

51001239 

51001278 
5 1 00 1 228 

5 1 50500 1 
51003107 

51001429 
5 1 00 1 375 
5 1 00056 1 
5 1 000823 
51005998 
51007654 
5 1 007655 
51000261 

51001424 



cC 



\^ 



DESCRIPTION 



P.C. BOARD ASSEMBLY HIGH VOLTAGE 
HARNESS ASSEMBLY #1 
HARNESS ASSEMBLY #2 

RES.,FIXED,C0MP; 2.2 ohms % l/2W 

RE5., FIXED, FILM; 100 mego % 2W 

RESIST0R,FIXED,C0MP; 220K % \lm 
HARNESS ASSEMBLY #3 

S^E AS AIA2R13 

CAP.^FXD, ELECT.; 15 uf 20vdcw 

SAME AS AlCl 

CAP., FXD, PLASTIC; 2 uf 200vdcw 

S^E AS AlCI 

CAP.,FXD,CER; 500 uuf 20000vdcw 

CAP.,FXD, PAPER; .22 uf 600vdcw 

SAME AS A1C5 

SAME AS AlCI 

SEMICONDUCTOR DEVICE,DI ODE; 75V Si 

SAME AS AICRI 

SEMICONDUCTOR DEVICE, DID; 200V Si 

SEMICOND. DEVICE, DIODE; Zener 2.6V 

SAME AS AICR3 

SEMICONDUCTOR DEVICE, Dl ODE; 2KV Si 

TSTR;PNP Si T-18 case, low pwr sw 

SAME AS AIQ5 

RES.,VAR; Comp 100 ohms lOfo 2W 

RES.,VAR; Lin taper ww 10 ohms 5W 

RES., FIXED, COMP; 10 ohms % \/2\i 

RESIST0R,FXD,C0MP; 150 -ohms % 2W 

RES1ST0R,FXD,WW; 22 ohms 5fo lOW 

RESISTOR,FXD,COMP; 360 ohms 5% 2W 

RESIST0R,FXD,C0MP; 300 ohms 5% 2W 

RES., FIXED, COMP; 910 ohms 5% l/4W 



RES1ST0R,VAR; Minat ww IK 4/o 1 .5W 



QTY 



ITEI 
NO. 



27 
28 
29 
30 
31 
42 
43 
41 



REF 
DES 



A1RI5 

AIR16 

AIRI7 

A1R18 

A1R20 

AITl 

A1T2 

AlVl 

A1V2 

Ql 

Q2 

Q3 

Q4 



PART 
NUMBER 



5 I 000573 
5 1 625000 

5 I 007083 
51569500 
5 I 0072 1 1 
51007281 
5 1 005959 

5 1 003 1 1 5 

5 1 003 1 1 7 



DESCRIPTION 



RES., FIXED, COMP; 2.7 mego 5fo |/4W 
RES.,VAR; Comp 1 in I riiego ZQffo 2W 
SAME AS AIA2RI9 

RESISTOR,FXD,COMP; 10 ohms 5% 2W 
RESISTOR, FIXED, COMP; 750K 5% I /4W 
XMFR,SAT.FEEDBACK,TOROID; 3 winding 
XMFR, PWR, STEP -DN, STEP -UP; Flyback 
ELECTRON TUBE; Half-wave rect 9 pin 
SAME AS AlVI 

TRANSISTOR; NPN Si mtg case, h pwr 
SAME AS Ql 

TRANSISTOR; NPN SI T03 case, h pwr 
SAME AS Ql 



QTY 



61010900/c 



HIGH VOLTAGE 
AIA3 




CO 

en 



//or<e: 

TO &£' c>sre'S-!-r/^.'e/:i ^,r A^i^'^wcy . 

^ Af^PLY 900E92CO iN AREA SHOWN. MARK PER SPEC 
10121508, CHARACTER HEIGHT .12 (|2 PT) COLOR WHiVE. 
fe. Rfa.RT.UU, S\^ ,^'.4 ,R\°i ,Q^ .02. G^, '4 O* KRt kOT UStD. 

T. REFERENCE DESIGNATIONS ARE FOR REE ONLV AND DO 
NOT APPEAR ON PART. 



Figure A- 11 
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UNLESS OT«E?.W :5c SnariEO, Au- UAdOWARE 14 TO 
M££T THE RECJW^^EMTS C*-Tii£ 4PPUCA8LE ilWfWK 

REFE?=NC= C^SSHf^-CAiS A?E tUO^/hi fO« REF - 
EREMCE OKLV A.'O MAY K«3T A?P£A? OM RXR.T. 

ACME^S rmM'O'53iTcM'lU6(N&ITEM'*ll.AM/M(M0M 

BOJ0W& «a, OF z so. »i fs isav. 

AOHMc item'ttoitek'i. 

FilCT0FIT£M'5>'&. 

This drawing represents High 
Voltage Assemblies with heat 
sink modification. 

Figure A-11 
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A1A3 
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29 



31 

32 
33 

34 
35 
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REF 
DES 



Al 

A1A2 
A1A2- 
R13 
A1A2- 

R14 
A1A2- 



PART 

NUMBER 



90029200 
61000245 
51005997 

51500273 



DESCRIPTION 



CARD ASSEMBLY 9ARD 
HARNESS ASSEMBLY #2 
RES.,FIXED,COMP; 2.2 ohms 5% 1/2W 

RES, FIXED, FILM; 100 mego 5% 2W 



R19 ITTO592O RESISTOR, FIXED, COMP; 220K 5% 1/4W 



A1A3 

A1A3- 
R12 

AlCl 

A1C2 

A1C3 

A1C4 

A1C5 

A1G6 

A1C7 

A1C8 

AlCRl 

A1CR2 

A1CR3 

A1CR4 

A1CR5 

A1CR6 

A1Q5 

A1Q6 

AlRl 

A1R2 

A1R3 

A1R4 

A1R5 

A1R8 

Thru 

AIRIO 

AIRU 



61000246 

51000953 

51547400 

51001180 
51001184 

51001239 

51001278 
51001228 

51505001 
51003107 

51001429 
51001375 

54500115 

2i}50l}8ii3 

51005998 

24500062 

51001424 



HARNESS ASSEMBLY #3 



SAME AS A1A2R13 

CAP., FXD, ELECT.; 15 uf 20vdcw 

SAME AS AlCl 

CA P., FXD, PLASTIC; 2 uf 200vdcw 

SAME AS Aid 

CAP.,FXD,CER; 500 uuf 20000vdcw 

CAP., FXD, PAPER;. 2 2 uf 600vdcw 

SAME AS A1C5 

SAME AS AlCl 

SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE: 75v Si 

SAME AS AlCRl 

SEMICONDUCTOR DEVICE, DIO; 200V Si 

SEMICOND. DEVICE, DIODE; Zener 2.6V 

SAME AS A1CR3 

SEMICONDUCTOR DEVICE , DIODE; 2KV Si 

TSTR;PNP Si T-18 case, low pwr sw 

SAME AS A1Q5 

RES.,VAR; Comp 100 uhms 10% 2W 

RES.,VAR; Lin taper ww 10 ohms 5W 

RES., FIXED, COMP; 10 ohms 5% ^W 

RESISTOR, FXD, COMP; 150 ohms 5% 2W 

RESISTOR, FXD, WW; 22 ohms 5% lOW 

RES., FIXED, COMP; 910 ohms 5% ^W 



RESISTOR,VAR; Minat ww IK 4% 1.5W 



QTY 



ITEM 
NO. 



22 

23 
24 
25 
26 
36 

37 
38 



REF 
DES 



A1R15 
A1R16 
A1R17 
A1R18 
A1R20 
AlTl 

A1T2 
AlVl 

A1V2 
Ql 

Q2 
Q3 

Q4 
Rl 
R2 



PART 
NUMBER 

177059^6 

51625000 

2450^815 
17705933 
51007211 

51007281 
51005959 

51003115 

51003117 



51718301 
51718300 



DESCRIPTION 



RES,, FIXED, COM?; 2.7 mego 5% 1/4W 
RES.,VAR; Comp lin 1 mego 20% 2W 
SAME AS A1A2R19 

RESISTOR, FXD, COMP; 10 ohms 5% 2W 
RESISTOR, FIXED, COMP; 750K 5% ^W 

XMFR, SAT. FEEDBACK, TORO ID; 3 
winding 

XMFR, PWR, STEP-ON, STEP-UP; Flyback 

ELECTRON TUBE; HalfrWave rect 9 

pin 

SAME AS AlVl 

TRANSISTOR; NPN Si mtg case, h 

pwr 

SAME AS Ql 

TRANSISTOR: NPN Si T03 case, h 

pwr 

SAME AS Ql 

RESISTOR, FXD, WW; 360 ohm 3% lOW 

RESISTOR, FXD, WW; 300 ohm 3% lOW 



PART NO. 61010900 



TITLE 



QTY 



REVISION D 



HIGH VOLTAGE 
A1A3 
This parts list documents High Voltage Assemblies with 
heat sink modification. 
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note: 

i. for. wire. size, color, ^ tocatlon, scet wiring dlagrafa b£222.300 
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Figure A- 12 



SEE DETACHED L/M 61033600 




YOKE ASSEMBLY 

A1A4 
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NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



ITEI 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



LI 
Rl 
R2 



5 1 530000 
5 1 000842 
5 1 000838 



COIL, TUBE, DEFLjHf, Vert, Horiz I .65mh 
RESISTOR,FXD,COMP; 100 ohms % 2W 
RES1ST0R,FXD,C0MP; 120 ohms 5fo 2W 
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6 1 038600 



YOKE 
AIA4 
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/. fOR V^IRC SIZ£, COLOR, /)AfO LOCATION S££ WT 6I0608OO 
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Figure A- 13 

SEE DFTRCHED L/M GlOeOQOO 
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DES 



Jl 
PI 
P2 
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PART 
NUMBER 



5 1 002448 
5 i 007 1 20 



DESCRIPTION 



INSERT, ELEC CONNj 50 pos "M" block 
CONN, P LUG, ELEC; 10 pin edge type 
SAME AS PI 



QTY 



ITEl 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



6 1 060800/d 



KEYBOARD HARNESS 
AiA5 
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3JREF 

NOTES 
/\ apPLV 'flSSV 61060900" 4 "iSSao" IN RRER SHOWN. 
Z. UNLESS OTHERWISE SPECIPIED, RUU HRRDWRRE IS TO MEET THE REQUIREMENTS 

OF THE RPPLICRBue STRNDRRDS. 
3. PRRTtRL. REF DESIGNRTIONS RRE SHOWN; FOR COMIf>uETE DESIGNATION, PREF\"X 

WITH UNIT NO. OR SUBRSSEMBUY DES\GNftTION OR BOTH. 
AADOUST SP/KCE. BAe. SWITCH "^l TO F^OVIoe.OaO Ml W OVEE. TKAVEU OFPUUMSSe. 
PA&T 6WITCH ACTIVATIOKI POIMT 
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Figure A- 14 

SEE DETfiCHEO L/M GI06O9OO 
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ITEM 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



ITE 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



2 
4 
5 
6 
8 
9 
10 



71058800 
71059400 
71059000 
71059200 
71113200 
51507103 
71105700 



CAP, PLUNGER BAR 
SPACER RETAINER 
RETAINER, PLUNGER BAR 
PLUNGER BAR 
PLUNGER BAR, RETURN 
NUT, SLEEVE; \ hex 6-32 x 
BAR, PLUNGER 



58 

1 

58 

56 

1 

7 

3 



> 

I 

CO 



6 1 060900/c 
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REF 
DES 



CI 

C2 

Thru 

CI4 

CRI 

Thru 
CRI 97 
CRI 98 

Kl 

Rl 

R2 

R3 

SI 

Thru 

S57 

S60 

XKI 



PART 
NUMBER 



5 1 000989 
5 I 00 1 1 73 



5 1 598400 



5 1 00 1 239 
5 1 627900 
5 1 000247 
5 1 629 1 00 
5 1 000242 
5 1 007248 



5 1 628000 



DESCRIPTION 



CAP.,FXD, CERAMIC; .1 uf 25vdcw 
CAP., FXD, PLASTIC; .0015uf 200vclcw 



SEMICONDUCTOR DEVI CE, DIODE; 25V Ge 



SEMICONDUCTOR DEVICE,DI0; 75V, Si 
RELAY, ARMATURE; 6 PDT @ 2A 
RES.,FIXED,C0MP; 220 ohms 5% l/4W 
RES.,FIXED,C0MP; 22 ohms lOfo 2W 
RES.,FIXED,COMP; 68 ohms % |/4W 
SW.PUSH; Spdt keyboard snap action 



S/^E AS SI 

SOCKET, RELAY; Rect, 22 contacts 



QTY 
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ITEI 
NO. 



REF 
DES 



PART 
NUMBER 



DESCRIPTION 



QTY 



90004346/B 



CARD 7BQD 
A2AI 
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KEYTOP, TW;Wht/gr ay RESET 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. LINE Iwr SKIP 
KEYTOP, TW;Wht/gray SHIFT 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. blk Iwr Z 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. blk Iwr X 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. blk Iwr C 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. blk Iwr V 
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KEYTOP, TV/;Wht/gray up. blk Iwr N 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. blk Iwr M 
KEYTOP, TW;Wht/gray up. < Iwr , 
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KEYTOP,T^;Wht/gr.ay up. r** Iwr / 
KEYTOP, TW;Wht/gray SHIFT 
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DESCRIPTION 



INSERT, EIxEC COM; U2 pos. M male 
INSERT, EI£C CONN; h2 pos.M fenale 
GUIDE PIN; Corner-series M cd plbrs 
GUIDE SOCKET ;Corner-seriesM cd pi 
SIEELL,ELEC CONI^; 2-pc shield l80° 
CLAMP, CABLE, ELEC COM; Strain relf 
CLIP SET, SPG TENSION; Lkg spring 
CONTACT ELEC;Coaxicon conn soc 
CONTACT EI£C;Coaxicon conn pin 
RING,RETAIMNG;Spr act ext tooth 
FERRULE, RP CABLE GROUITOING; orange 
CONTACT ELEC; Pin, crimp 22-20 ga 
CONTACT ELEC; Soc, crimp 22-20 ga 
CABLE, SHL PURPOSE; h coax & 21 pr, 
INS SLV,ELEC;Clr .65O-.50O" id 
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Label, l/2xl", Press Sensitive Adhesive; white 
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CONFIGURATION INFORMATION 

This manual reflects the equipment configurations listed below. 

EXPLANATION; Locate the equipment type and series number, as shown on the 
equipment FCO log, in the list below. Immediately to the right of the series num- 
ber is an FCO number. If that FCO number and all of the FCO numbers underneath 
it match all of the FCO numbers on the equipment FCO log, then this manual 
accurately reflects the equipment. 
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Series 



With FCO' 



CC505-A 01 4128 (ECO only) CC505-B 

CC505-A 02 CC505-B 



01 4128 (ECO only) 
02 



82128500 
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CORPORATION 



8100 34th AVE. SO., MINNEAPOLIS, MINN. 55440 
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